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ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεως 3.930μ 2 στην πε¬ 
ριοχή κοινότητας Κυψέλης για την εκτέλεση εργασιών του έργου 


Αρδευτικού Αχέροντα Β’ φάση Α' τμήμα..·,. 1 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Διορθώσεις σφαλμάτων στην 61603/87 απόφαση του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ.. 2 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΏΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. ΤΤ 311 (1) 


Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεως 3,930μ 2 στην πε¬ 
ριοχή κοινότητας Κυψέλης για την εκτέλεση εργασιών του έργου 
Αρδευτικού Αχέροντα Β’ φάση Α’ τμήμα. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971 θεσμικού Νόμου «Περί ανα¬ 
γκαστικών απαλλοτριώσεων» όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα." 

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 475/76 κ' 724/79 περί εκτελέσεως του 
Ν.Δ. 1266/72 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων όπως ισχύει 
μετά την έκδοσή του Ν. 1418/84. 

3) Την εγκύκλιο Ε200/αρ. πρωτ. ΕΔ2α/01/177/Φ.Ν 261/ 


15.12.79 του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Δ/νση Νομ. Έργου). 

4) Το με αρ.-πρωτ. 89/3.2.1988 έγγραφο της 1ης ΔΕΚΕ Ιωαννί- 
νων για την απαλλοτρίωση ακινήτων κατασκευής της υδροληψίας του 
(αντλιοστασίου του καταθλιπτικού αγωγού και της δεξαμενής του δι¬ 
κτύου του έργου Αρδευτικού Αχέροντα-- Β' Φάση Α’ τμήμα. 

5) Το Π.Δ. 39/83 για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουρ¬ 
γείου Δημοσίων Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες. 

6) Τα από 3.2.88 συνταχθέντα και θεωρηθέντα από την 1η ΔΕΚΕ 
Ιωαννίνων κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες για απαλλοτρί¬ 
ωση των ακινήτων που αναφέρονται στο αρ. 4 του παρόντος. 

7) Την απόφαση. Α8/02/2/20.1.88 ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ) με την 
οποία το εν λόγω έργο περιλαμβάνεται στα εγκριθέντα ΜΟΠ, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Κηρύσσουμε αναγκαστικά απαλλοτριωτέα λόγω Δημόσιας ωφέλειας 
έκταση συνολικού εμβαδού 3.930μ 2 στην περιοχή κοινότητας Κυψέλης 
για την εκτέλεση έργων κατασκευής της υδροληψίας του αντλιοστασίου 
του καταθλιπτικού· αγωγού και της δεξαμενής του δικτύου «Θ» του έρ¬ 
γου Αρδευτικό Αχέροντα - Β' φάση Α' τμήμα, όπως φαίνεται στο από 
3.2.88 κτηματολογικά διάγραμμα και κτηματολογικά πίνακα που συ¬ 
ντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Ιην ΔΕΚΕ Ιωαννίνων. 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και η δαπάνη θα 
βαρύνει το Δημόσιο και συγκεκριμένα το έργο 8472002 ΔΕ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνη¬ 
σης. 

Πρέβεζα, 16 Φεβρουάριου 1988 
Ο Νομάρχης 
ΘΩΜΑΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

( 2 ) 

Στην 61603/87 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε περί έγκρισης 
Γ.Π.Σ. της κοινότητας Ωραιοκάστρου Ν. Θεσ/νίκης που δημοαιεύθηκε 

\ 



στο ΦΕΚ 1043/Δ/87, αντικαθίστανται οι Π1 - 5, Π1 - 3 - 2, Π1 -11 
και Π1 - 4 πινακίδες, συνοδευτικές της ανωτέρω απόφασης με τις ορθές 
ως εξής: 

(Από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 
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σχιβιου πολ^'ΐδβί' 



ΙΙΚΗΕ 







































